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July 6, 1976 


CONCORDIA UNIVERSITY APPOINTS NEW DIRECTOR OF LIBRARIES 


Dr. Paul-Emile Filion, S.J., has been appointed Director of 
Libraries at Concordia University, as of September 1, 1976. 

Dr. Filion, who holds honorary doctoral degrees from the 
University of Laval and the University of Western Ontario for his excellence 
in library services, shows a distinguished career. 

After some years of teaching, first at the Jesuit College in 
Addis Ababa in Ethiopia and later at the University of Montreal's Department 
of Library Science, he joined the Laurentian University in Sudbury, Ontario 
to establish the university library. During his ten-year tenure as Chief 
Librarian, from 1960 to 1970, he built up its book collection from a few 
hundred to well over the quarter million mark and his staff from three to 
sixty. In 1970 he was lured to the University of Quebec to become Coordinator 
of Libraries, being responsible for the organization of the network of 
libraries at that university. 

The native Montrealer is also noted for his continuous 
involvement with a host of library committees and regional, provincial as 
well as national associations. 

Dr. Filion succeeds Dr. J. Kanasy who left Concordia earlier 
this year. Mr. J. Princz, associate director of libraries, has been acting 


director in the interim. 


Lilian Goetze 
Asst. Information Officer 
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L'UNIVERSITE CONCORDIA NOMME LE NOUVEAU DIRECTEUR DES BIBLIOTHEQUES 
EL DUE UEREVIEUR DES BIBLIOTHEQUES 


Paul-Emile Filion, S.J., a été nommé Directeur des biblioth@ques 
de 1'Université Concordia et i] entrera en fonction le ler septembre 1976. 

M. Filion qui poss@de des doctorats honorifiques de 1'Université 
Laval et de 1'Université Western Ontario pour ]'excellence de ses services 
bibliothécaires a fait jusqu'ici une carriére remarquable. 

Aprés quelques années d'enseignement d'abord au collége des Jésuites 
d'Addis Abéba en Ethiopie et par la suite a 1'Ecole de bibliothéconomie 
de l'Université de Montréal, i] est entré au service de T'Université Lauren- 
tienne de Sudbury en Ontario pour établir la biblioth@que de 1'Université. 
Durant ses dix années comme bibliothécaire en chef, de 1960 & 1970, la col- 
lection est passée de quelques centaines de livres a plus d'un quart de mil- 
lion et le personnel de trois a soixante personnes. En 1970, il a 6té attiré 
4 1'Université du Québec pour devenir Coordonnateur des biblioth@éques, étant 
responsable de l'organisation du réseau des biblioth@éques de cette université. 

Natif de Montréal, M. Filion est également bien connu pour sa partici- 
pation 4 de nombreux comités ainsi qu'a plusieurs associations régionales, 
provinciales et nationales de biblioth@ques. 

M. Filion remplace M. J. Kanasy qui a quitté 1'Université Concordia 
au début de la présente année. M. J. Princz, directeur associé des biblio- 
théques, a fait fonction de directeur intérimaire. 


Lilian Goetze 
Agent d'information adjoint 


1455 O., Bd. de Maisonneuve, Montréal, Québec H3G 1M8 7141 O., rue Sherbrooke, Montréal, Québec H4B 1R6 


